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FÖRSVARETS  FORSKNINGSANSTALT 


Postadress:  Box  1300,  Stockholm  16 


Telefoner 

Överdirektör 
Kamrerare 
Expedition 
Avd.  1 

Avd.  2 lokalsamtal 
rikssamtal 
laboratorium 
försöksstation 
Avd.  3 avdelningschef 
laboratorium 


20  95  40 
20  95  35 
20  95  37 
28  2710  vaxel 
23  58  60  växel 
23  59  60  växel 
62  92  05 
Kagghamra  40 
27  62  80 
27  62  81 


Dnr  M 1 7 (& 
Ärendet  handlugges  av 


u 

r 

Försvarsstaben, 

Luf  tf  ör  svars  avde  Iningen, 
Militärstabemaf 
Östermalmsgatan  87, 
Stockholm» 

l 


Eder  ref. 


Eder  skrivelse 


Datum 


Betr. 


•A 

•A 


Härmed  översändes 'Protokoll  över  jämförande  känslighetsmätningar 
mellan  engelska  minsökarna  No.  3 och  No.  4 samt  den  svenska  magnetiska 
minsökarenV  Vidare  bifogas  en  rapport  angående  iakttaglese  av 
"spökborab".  Civ. ing.  Jan  Wennerberg  har  tidigare  varit  anställd  vid 
KAFC/KtrB  och  där  sysslat  med  eldledningsinstruraent  för  luftvärnet* 


Stockholm  den  16  augusti  1946* 


FÖRSVARETS  FORSKNINGSANSTALT 
AVDELNING  2 


T.  Magnusson 


